平成 23 年 度 環境 放射 能 水準 調査 結果 














1 定時 降水 試料 中 の 全 ベ ー タ 放射 能 調 査 結果 











降水 の 定時 採取 
放射 能 濃度 (Bq/L) 
最低 値 












































ヶ 成 23 年 12 月 
平成 24 年 1 月 
2 月 
3 月 





























N.D. ~9. 4 
E 間 の 値 DD. N.D. ~1872. 4 
1) N.D. は 「 検 出さ れず 」 を 示す 。 

































































2 グル マニ ウム 半導体 検出 器 に よる 核種 分 析 測 定 調査 結果 (モニ タリ ング 強化 ) 


134C。 
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降下 物 


上 水 


(蛇口 水 ) 
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(蛇口 水 ) 



























































1) N.D. は 、「 検 出 限界 濃度 未満 」 を 示す 。 
注 1) 土日 祝日 を 除く 毎日 1.50 を 採取 し 、3 ケ月 で 約 1009 程度 と し た も の を 検体 と し た 。 

















3 グル マニ ッ ム 半導体 検 ! 
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137Cs 前 年 度 


1 34Cs 





137Cs まで の 過去 3 
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大 気 浮遊 じん 











mBq/m* 
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Bq/kg 乾 土 























Bq/kg 精米 





























Bq/kg 生 

















Bq/L 





mBq/L 























Bq/kg 著 土 


















































Bq/kg 生 












































界 濃度 未満 」 を 示す 。 
注 1) 平成 23 年 2 月 まで の 事故 の 値 を 含ま な い 過 去 3 年 間 の 月 
23 年 3 月 の 月 間 降 下 物 の 値 は 、 


っ た 。 
注 2) 4 月 OmAg :2.71、9Nb : 0.46、5 月 


HOmAg : 0.56、9Nb : 0.28、6 月 
注 3) 東日本 大 震 災 の 影響 に より 検体 を 採取 で きず 。 






































区 高値 で ある 。 事故 の 影響 を 含む 平成 
Cs : 1090、"WCs : 1090 で あ 
























































HomAg : 0.15、7 月 











omg : 0.06 














4 (1) 空間 放射 線量 率 測定 結果 (既存 設置 分 ) 
モニ タリ ング ポス ト (mnGy/h) 
(所 在 地 : 盛岡 市 ) 





























最高 値 平均 値 








































































































































































































4 (2) 空間 放射 線量 率 測定 結果 (平成 23 年 度 新規 設置 分 ) 
モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 
(所 在 地 : 滝沢 村 ) 
又 高 値 平均 値 













































































1) 本 モニ タリ ング ポス ト は 、 平 成 24 年 3 月 15 日 より 測定 開始 。 




















モニ タリ ング ポス ト (Gy/h) 
: 花巻 市 ) 



































1) 本 モニ タリ ング ポス ト は 、 平 成 24 年 3 月 15 日 より 測定 開始 。 
































モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 
(所 在 地 : 奥州 市 ) 
高値 






































1) 本 モニ タリ ング ポス ト は 、 平 成 24 年 3 月 15 日 より 測定 開始 。 









































モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 
(所 在 地 : 







































































1) 本 モニ タリ ング ポス ト は 、 平 成 24 年 3 月 15 日 より 測定 開始 。 

















モニ タリ ング ポス ト (nGy/h) 
: 久慈 市 ) 















































1) 本 モニ タリ ング ポス ト は 、 平 成 24 年 3 月 15 日 より 測定 開始 。 
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1) 本 モニ タリ ング ポス ト は 、 平 成 24 年 3 月 15 日 より 測定 開始 。 


























5 空間 放射 線量 率 測定 結果 (モニ タリ ング 強化 ) 
サー ベイ メー タ (gSv/h) 
(測定 場所 : 盛岡 市 ) 
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最高 値 









































平成 2 3 年 6 月 






























































































































































1) 平成 23 年 6 月 か ら 12 月 は 1 回 日 、 平 成 24 年 1 月 か ら 3 月 は 1 回 ノ 月 測定 を 実施 。 
2) 最低 値 及び 平均 値 の 欄 の 一 は 、 検 体 数 が 1 個 の た め 測 定 デ ー タ を 最高 値 の 欄 に 記入 し た 
こと を 示す 。 



























































